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ROSA LEUCANTHA. 

R. Germinibus ovatis pedunculúcjae glabns, calycinis idcinns pin- 
natifidis, petiolis aculeatis villosis, folio!is ovatis acutis subtus pubes- 
centibus, floribus corymbosis terminahbus. Lors Not. p. 82. Bast. 
supp. p. 32 . DC. Fl. franc. 6, p. 535. Merat, Fl. de París, p. 193. 

R. ( Obtusifoliai) Desv. Journ. Bot. 2, p. 187. 

R. ( Canina, obtusifolia) Id. Journ. Bot. i8i3, p. ii5. 

LE ROSIER A FLEURS BLANCHES. 

DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau s’éléve en un buisson touffu á la hauteur de 
six, de dix, méme de douze pieds. Ses tiges sont armées d’ai- 
guillons épars, forts, crocbus, d un rouge vif, dont les princi- 
paux sont reunís par deux, et souvent par cinq 011 six en une 
espéce de vertícille, prés de Tinsertion des jeunes raineaux, 
sur-tout sur celles des pousses de l’année qui ne sont pas des- 
tinées á porter des fleurs. Les aiguillons des tiges adultes sont 
plus rares,de couleur grise, et moins forts. Les feuilles se com- 
posent de cinq a sept folióles ovales-aigués dans les rameaux 
supérieurs, el á-peu-prés obtuses dans les branches infé- 
rieures, siinplement dentées, á peine pubescentes en-dessus, 
velues en-dessous et en leur bord. Le pétiole qui les sup- 
porte est couvert de poils mous et couchés, et presque tou- 
jours garni d’aiguillons crochus, jaunes, recourbés : il est 
muñí á sa base de stipules larges, bifides, aigués au soinmet, 
tonrienteuses, et munies sur leurs bords de glandes sessiles 
entremélées d’un duvet tres-fin á peine visible á l oeil nu. Les 


































































































































